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XLVI. Obfervatio tranfitusVzxxexhperdifcum 
Solis, faEia Matriti die 6° Junii 1761. d 
P. Antonio Eximeno, e Soc. Jef, Commu¬ 
nicated by Cha. Morton, M D. Secretary . 


^ead Jan. 14, 
1762, 


Ecundum recentiffimas ob-' 


fervationes altitudo poli j 
Differentia temporaria refpedfu Parifiorum 


of f/ 

40 2 5 o 
o 24 18 


Fadta eft obfervatio cum quadrante duorum pedum 
cum dimidio, conftrudo a D. Georgio Adams j et 
cum horologia conftru£to a D. Ellicot. 


Die 1 * Junii verfabatur Sol in meri- 
diano fecundum altitudines corref- 1 
pondentes, ad - - - - - 

Debuerat verfari fecundum epheme 
ridas Dl De la Caille, ad 
Die 6 a fecundum altitudines corref- 
pondentes, erat Sol in meridiano ad 
Debuerat efle fecundum didtas ephe- 
meridas, ad------- 


ft m 


54 35 


? he . me :}» 58 


11 54 50 0 


}»58 


10 28 


His dementis poterant corrigi tempora obferva- 
tionisj confultius tamen vifum eft incorredta relin- 
quere; ut quilibet pcftit ilia corrigere iis dementis, 
quae ipfi exadtiora videantur. Sunt igitur tempora, 
quae deinceps notabimus, quae dabat horologium. 

Coepta eft omnis obfervatio tangente limbo fuperiore 
Solis filum horizontal micrometri, limbo verb dextero 
filum verticale. Tempora Veneris, quae notantur, 
font appulfus ipfius limbi dexteri ad filum verticale, 
et limbi fuperioris ad horizontal. 

K k 2 . Haec 
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Haec Veneris tempora funt fortafle uno fecuncb 
jufto longiora: tremebat enim faepe pavimentum ob- 
fervatorii. Ego vero nunquam adnotavi tempus, nifi 
omnino fecurus de appulfu j Temper tamen antequam 
limbus Veneris per oppoiitam fili partem appareret. 

Duplex obfervatio afterifmo notata, fadta eft armato 
oculo duplici fimul vitro, altero caeruleo, fuliginofo 
altero. Prima fadta eft nudo oculo; casterarum partim 
vitro rubro, partim viridi. 

Observatio i*. | Observatio j*. 

h / if rt 

Sol ad utxumque filum 455 3 Sol ad utrumque filum 5 40 54 

Venus ad verticale - 56 7 Venus ad verticale - 4 1 54 

Venus ad horizontale 57 19 Venus ad horizontale 42 54 

Sol ad horizontale - 58 7 Sol ad horizontale - 43 50 

Sol ad verticale - - 58 27 Sol ad verticale - - 44 47 

6 \ 

Sol ad utrumque filum 5 5 46 Sol ad utrumque filum 48 44? 
Venus ad verticale - 6 54 Venus ad verticale - 49 34 

Venus ad horizontale 8 1 Venus ad horizontale 50 41 

Sol ad horizontale - 8 50 Sol ad horizontale - 51 3.8 

Sol ad verticale - - 9 22 Sol ad verticale - * 52 31 

3 ** 

Sol ad utrumque filum 
Venus ad verticale - 
Venus ad horizontale 
Sol ad horizontale - 

Sol ad verticale - - 

4 a . * 8 a * 

Sol ad utrumque filum 32 58 Sol ad utrumque filum 22 49 

Venus ad verticale - 33 59 Venus ad verticale - 23 25 

Venus ad horizontale 35 3 Venus ad horizontale 24 33 

Sol ad horizontale - 35 56 Sol ad horizontale - 23 39 

Sol ad verticale - - 36 45 Sol ad verticale - - 26 44 

Obser- 


7 a ** 

21 40 Sol ad utrumque filum 6 o 24 

22 38 Venus ad verticale - *9 

23 47 Venus ad horizontale 218 

24 40 Sol ad horizontale - 3 17 

25 20 Sol ad verticale - - 4 14 



Observatio 9*. 

h 

Sol act utrumque filum 6 
Venus ad verticale - 
Venus ad horizon tale 
Sol ajl horizon tale - 
Sol ad verticale - - 
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33 56 Sol ad utrumque filum 

34 35 Venus ad verticale - 

35 40 Venus ad horizontale 

36 49 Sol ad horizontale 

37 57lSol ad verticale - 


Observatio 14*, 


25 47 

26 2 

27 14 

28 32 

29 56 


10 \ 

Sol ad utrumque filum 
Venus ad verticale - 
Venus ad horizontale 
Sol ad horizontale - 
Sol ad verticale - - 


44 H 

4 + 57 

46 

47 

48 


Sol ad utrumque filum 
Venus ad verticale - 
Venus ad horizontale 
13 Sol ad horizontale 
27 Sol ad verticale - 


ll a . 


16K 


Sol ad utrumque filum 
Venus ad verticale - 
Venus ad horizontale 
Sol ad horizontale - 
Sol ad verticale - - 


52 

53 

54 
56 


4 Sol ad utrumque filum 
37 Venus ad verticale 
42 Venus ad horizontale 
54 Sol ad horizontale 
15 Sol ad verticale - - 


12*. 

Sol ad utrumque filum 7 
Venus ad verticale - 
Venus ad horizontale 
Sol ad horizontale - 
Sol ad verticale - - 


12 
12 
*3 46 
15 2] 
16 2 3j 


I 7 # * 

^(Sol ad utrumque filum 
Venus ad verticale - 
Venus ad horizontale 
jSol ad horizontale - 
Sol ad verticale - - 


J 3 a * 

Sol ad utrumque filum 
Venus ad verticale - 
Venus ad horizontale 
Sol ad horizontale - 
Sol ad verticale - - 


iS* 

18 45 Sol ad utrumque filum 

19 j Venus ad verticale - 

20 14 Venus ad horizontale 

21 33 Sol ad horizontale 

22 53 Sol ad verticale - - 8 


33 

56 

35 

20 

36 

4 * 

38 

9 

42 

51 

43 

4 

44 

12 

45 

37 

47 

7 

49 

34 

49 

47 

50 

56 

52 

21 

53 

52 

56 

3 ° 

56 

33 

57 

46 

59 

12 

0 

40 


Contaftus interior - - - - 8 1 44 

Conta£tu$ exterior - - - - 19 23 


De conta&u extcriore per tria aut quatuor fecunda, de interiovi 
vero vix dubitavi. 


XLVII. Ex- 



